PROBLEMA CRITERIO DE CAJA CON KEME 3.1.1.5 / Base de datos SQLITE / Sistema operativo Linux 
Mint KDE 17 (32bit) 

Se trata de una empresa acogida al regimen de criterio de caja del IVA. Registro varias operaciones y 
todo parece ir normal, pero cuando intento liquidar el IVA no aparece nada. Pasos que he seguido: 


Creo la empresa. Parametros de configuration: 








—No asJgnada 

3 IVA %: C 



Voy a Empresa->Ejercicios y creo el ejercicio 2018. 


Creo una serie de cuentas: 


O Busqueda Cuenta Auxiliar 

SUBCUENTA: TITUIG: 


Selection 


Que corriilence por, 
Que contenga.... 


Aceptar Cancelar 


CODIGO 

CUENTA 

1 400000001 

Proveedor1 

2 430000001 

Cllente 1 

3 470000000 

HP deudora por IVA 

4 472010021 

HP IVA soportado dedluclble en operaciones corrlentes 21% 

5 475000000 

HP acreedora por IVA 

6 477000021 

HP IVA repercutldo devengado 21% 

7 572000001 

Banco 1 

_ 

a| 600000000 

Compras de mercaderfas en general 

J 700000000 

Vertas de mercaderfas en general 


Asocio vencimientos a una semana a clientes y proveedores. 

A partir de ahf me dispongo a contabilizar una venta y su posterior cobro: 


1. El 3 de enero vende mercadenas por 1.000 €. IVA 21%. Operacion a credito. 

Empiezo a contabilizar la venta. Aparece el cuadro de IVA que relleno asf: 
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5 Consultas Vencimientos IVA Anah'tica 


tabla apuntes 

SUBCUENTA 

CONC 

1430000001 

Venta a diente ! 

1700000000 

Venta a diente 1 

1477000021 

Venta a diente 1 








B / Inv.s.paslvo EIB / Prest. servlcio UE 


ENTA: 

! 


477000021 


DESCRIPCIOIM: 


HP IVA repercutldo d 


epto 511 



DIARIO: 


SIN A5IGNAR 


^JNCORPORAR ' CANCELAR x 


IVA repercutido 

Cuenta Base: Base imponlble: 

ffl 700000000 1000,00 

Ventas de mercadenas en general 

Clave IVA: 

GN//ZVA:21 f OO RE:0,00 : TIPO GENERAL 


Tipo f%) 21 r 00 


Cuota IVA: 210,00 


R.E. (%) 0,00 


Cuenta IVA: 


Cuota TOTAL: 


Cuota R.E.:| 0,00 

Rectlflcatlva 




477000021 

I 210,00 



HP IVA repercutldo devengado 21 % 


Cuenta FRA, 

Q 430000001 

Cllente 1 


Fecha FRA. 

I 1/3/18 


Fecha Operation 

I 1/3/18 


Clave Ope radon: 


r 


Operaclon habitual 



CIF/NII 


Ntim Facturas 

Base imponible a coste: 


Initial: 


Final: 


•s Qiteriode 


caja 




Arrend am lento local con retendon Arrendamiento sin retendon 


El asiento queda asf: 


tabla apuntes 


SUBCUENTA 

CONCEPTO DEBE 

HABER DOCUMENTO 

430000001 

Venta a cllente 1 

1210,00 



700000000 

Venta a diente 1 


1000,00 


477000021 

Venta a diente 1 


210,00 

















Num. Recepclon Dot 

CUENTA: 


DESCRIPCION: 


SALDO: 


Concepto SII 



Fecha asiento: DIARIO: 

1/3/18 I * 


VINCORPORAR 


SIISI_ASIGNAR - 

f CA NCELAR P 


Antes de incorporar definitivamente, el programa me pide que confirme el vencimiento, lo cual hago 


l 




□ Tabla de asientos BSD, 


rectos ios vencimientos asoclados 

automatlcamente a la cuenta 430000001 ? 

hr doc 

Sf Edita r Descartar vencimientos 



2. El 10 de enero cobra del cliente del punto anterior. 


Voy a "Procesar vencimientos" y elijo el vencimiento. Pulso "Procesar". 






















Cta. ordenante 
Jcta. Tesorerfa 

FkJ 


Vencimientos 

Fecha anotaclon 


X 



1/1/18 

1 


Final: 

12/31/18 




Todos 


Domlclllables 
!No domlclllables 



Fecha vencimiento 


Todos 

Domlcillados 
No domldilados 

Desde Importe: 
Hasta Importe: 


Inicial: 1/1/18 


3 


Final: 12/31/18 



Mum. Ordenante Fecha Importe Tesorerfa Vencimiento Tipo pendiente anulado _diar 

1 3 430000001 1/3/18 1.210,00 572000001 1/10/18 DERECHG SI NO 





IlCoplar 0000001 Cllente 1 


Suma importes: 


* Ref rescar f Info.partlda IllProcesar ’Unlflcar proc. Slrrfomie 1 Slnforme 2 


•vCons. Asto. [IfcEdlt. Asiento H Cons. Pago ^Ed ltar Pago Bi Ed It. vencim. ^^^^nular P ^< Borrar 


A continuacion reviso y completo los campos del vencimiento: 


Procesa vencimento 


FECHA OPERACIQN: 


1/3/18 J IMPORTE: 1210,00 


CUENTA ORDENANTE: 

1430000001 1 

EXTERNO: 



ASIENTO: 6 


DOC.ORIGEI 



Fecha de cobra: 1/10/18 I USUARIO: icavot 


Tipo vencimiento 

• DERECHO 
OBLIGACION 


CUENTA TESORERIA: 

I 572000001 


Banco 1 


CUENTA GASTOS EN LA REALIZACION: GASTOS: 



1234567890 


Medio de cobro 

I Transference bancarlai 


xCancelar Q Procesar 


El asiento del vencimiento queda contabilizado en el libro diario. 


H ¥ f I \J UUUi. 1 | 

11 i u 

“1 

| v\.i nuj u miiiiikc i 


Z. 1 U|UU 1 

\ 430000001 

1/10/18 

7 

Vencimiento: 1/1 Cllente 1 


1.210,00 

i 572000001 

1/10/18 

7 

Vencimiento: 1/1 Cllente 1 

1.210,00 



Voy al libro de facturas emitidas y todo parece estar correcto de acuerdo con el regimen de criterio de 
caja: 


LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS 


□rden 

F act u ra 

Fecha Fra. 

Client a,, Clientfi/deudor 

Astu. 

Base Imp. 

Tipo 

Cuota 

Tipo. RE 

R.E. 

Total 

1 


03-01.2018 

430000001 Cliente 1 

6 

1.000,00 

21.00 

210,00 

0,00 

0,00 

1 210,00 

Imports pago 

1.210,00 

Transference! bancaria 

FECHA: 10-01-2018 

Client a: 

1234567800 

SUMAS TOTALES: 

1.000,00 


210,00 


0,00 

1 210,00 


Ahora voy a "Liquidacion de IVA". Pulso "Calcular" pero no aparece ningun IVA repercutido ni a 
ingresar: 









LIQUIDACION EVA 


? _ n 


2018 - IT Primer trlmestre - 3AINICIAL: 1/1/18 I FECHA FINAL: 3/31/18 


SULTADG DE LA LIQUIDACION: 


A Ingresar en Tesoro 0,00 


IVA REPERCUTIDO 

Clients &ase Imponfbh Tipo Cuota T.R.E. R.E. Cuota C.Oaja 


Iva de Caja 


Cuenta 


Iva de Caja Bienes corrientes Iva de Caja Blenes Inversion 

llAslento cSCafcular kllModelo 303 BCopla Slmprlmir S?Editar Latex * Aeept 







